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INSPECTION SHEET 


Drawing 
Actual 
Method 
of 
Tolerance 
Accept 
Reject 
Comments 
Dimension 
Dimension 
Inspection 


0,92 
+/-0,030 


3,85 
+/-0,030 


4,03 
+/-0,030 


5,03 
+/-0,030 


0,36 
+/-0,030 


0,76 
+/-0,030 


4,82 
+/-0,030 


0,38 
+/-0,030 


4,20 
+/-0,030 


7,03 
+/-0,030 


0,750 
+/-0,010 


00,080 
+0,010/-0,001 


00,201 
+0,005/-0,001 


0,50 
+/-0,030 


1,500 
+/-0,010 


2,530 
+/-0,010 


1,500 
+/-0,010 


00,201 
+0,005/-0,001 


00,370 
x 100 
0 
+/-0,010 
x +/-0,5 
0 


2,39 
+/-0,030 


1,58 
+/-0,030 


0,13 
+/-0,030 


1,13 
+/-0,030 


0,13 
+/-0,030 
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by: 
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Date: 
Date: 
Date: 


Engineering 
Approval: 
(If necessary) 
Date: 


Rev 
A 
B 
C 
D 


Date 
11,10,13 
13.05,08 
13,10.18 
15,02,03 


Change 
New Issue 
Dimensions 
u dated 
Tolerances 
revised 
Dimensions 
added 


Revised 
b 
KJ 
KJ 
KJ 
KJ 
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